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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 


zu dem vom Bundesrat eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
— Drucksachen 8/2956, 8/3569 — 


Bericht des Abgeordneten Löffler 


Wegen der Unterbrechung der Energieversorgung 
durch die schweren Schneestürme im Winter 1978/ 
79 in Schleswig-Holstein soll durch den Gesetzent- 
wurf durch eine Änderung des Einkommensteuerge- 
setzes die Anschaffung oder Herstellung von Not- 
stromaggregaten steuerlich durch erhöhte Abset- 
zungen begünstigt werden. Der Steuerausfall für das 
Erstjahr wurde dabei auf 50 000 000 DM geschätzt. 


Davon würden auf den Bundeshaushalt 21 000 000 
DM entfallen. 

Der Gesetzentwurf ist aber im federführenden Fi- 
nanzausschuß mit Mehrheit abgelehnt worden. Für 
den Fall, daß der Deutsche Bundestag der Beschluß- 
empfehlung des federführenden Ausschusses folgt, 
entfällt somit eine Berichterstattung nach § 96 der 
Geschäftsordnung, die aufgrund der Haushaltslage 
sowieso negativ ausgefallen wäre. 


Bonn, den 16. Januar 1980 


Der Haushaltsausschuß 

Windelen Löffler 

Vorsitzender Berichterstatter 
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